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INTEGRATED CIRCUIT REPLACEMENT 





BY PART NUMBER 








Part ECG* Part ECG Part ECG Part ECG 
Number Replacement | Number Replacement | Number Replacement | Number Replacement 
Mcintosh 726 | 14-2011-01 779 | 51-10422A 718 | 63-14135 727 
Mcintosh) 726 | 15-26587 703A | 51-10422A01 718 -15345 718 
Intosh 710 | 15-26587-1 703A 51-10432A01 717 | 68-20102-2701 724 
SoaMaintosh 724 | 15-33201 712 | 51-10437A01 718 | 71-70177A02 748 
Mcintosh 725 | 15-33201-1 712 | 51-10534A01 755 | 71-70177A03 738 
me 724 | 15-33201-2 712 | 51-10542A 771 | 71-70177A05 749 
722 | 15-34005-1 727 | 51-10542A01 771 | 71-70177A07 767 
O1F 703A | 15-34048-1 708 | 51-10559A01 722 | 71-70177B02 748 
01F-SL8020 703A | 15-34048-2 708 | 51-10566A01 722 | 71070177A02 748 
013-005002-06 754 | 15-34049 722 | 51-10592A01 722 | 71D70177A03 738 
013-005005-6 761 | 15-34049-1 722 | 51-10594A01 723 | 71M70177A02 748 
013-005007-6 761 | 15-34202-1 727 | 51-10600A 753 | 71M70177A03 738 
013-005009-6 767 | 15-34379-1 720 | 51-10600A01 753 | 730180475 712 
020-1114-003 725 | 15-34401-1 762 | 51-10611A09 760 | 73C180475-1 712 
020-1114-005 725 | 15-34452 709 | 51-10611A10 762 | 73C180475-4 712 
020-1114-006 718 | 15-34452-1 709 | 51-10631A01 708 | 73C180475-7 712 
020-1114-007 703A | 15-34502-1 778 | 51-10637A01 781 | 73C180475-8 712 
020-1114-008 703A | 15-34503 722 | 51-10638A01 789 | 73C180475-9 712 
020-1114-009 720 | 15-34503-1 722 | 51-43684B » 735 | 73C180476-5 712 
025-1 730 | 15-35059-1 712 | 51-43684801 755 | 73C180837-1 713 
036001 703A | 15-37702-1 714 | 51-43684B02 755 | 73C180837-2 713 
05B1Z 712 | 15-37703-1 715 | 51-43684B0P 755 | 73C180837-3 713 
05B2Z 712 | 15-37704-1 790 | 51-70177A02 748 | 73C180837P2 713 
051-0012-00 720 | 18-606 724 | 51-70177A03 738 | 73C180843-1 783 
06B1M 722 | 19-020-079 703A | 51-70177A05 749 | 73C180843-2 783 
06B1Z 722 | 19-130-001 781 51-70177A07 767 | 73C180843-3 783 
06822 722 | 19A11644P1 708 | 51-70177B02 748 | 73C180843-4 783 
07B1Z 708 } 194116445 709 } 51-110276A01 704 } 730182186 712 
07838 708 | 19A116796-1 704 | 510436848 735 | 73C182186-1 712 
7B3C 708 | 19A116797-1 710 | 51043684801 755 | 73C182186-2 712 
07830 708 | 20B2M 703A | 51043684B02 755 | 73C182186-3 712 
07B3M 708 | 20B3AH 703A | 51D70177A02 748 | 73C182186-4 712 
07B3Z 708 | 21A101-001 706 | 51070177A03 738 | 730180475004 712 
08B1M 725 | 21A101-002 711 51M70177A02 748 | 86-5009-2 767 
725 | 21A101-1 706 | 51M70177A03 738 | 86X0024-001 704 
082 712 | 21A101-2 710 | 51M70177A05 749 | 86X0027-001 704 
082A 712 | 21-B1 718 | 51M70177A07 767 | 86X0053-001 712 
09-004 718 | 21B1M 718 | 51M70177B02 748 | 86X55-1 728 
09-005 703A | 21B1Z 718 | 51R04488D03 727 | 86X56-1 729 
09-006 703A | 21B2Z 718 | 51R84320A02 724 | 87M42899B39 735 
09-007 750 | 24818 731 | 51R84320A28 774 | 88-9302S 744 
09-010 746 | 24B1Z 731 | 51S1056FA01 722 | 88-9304 732 
09-011 720 | 25B1C 730 | 51S1056GA01 722 | 88-9574 737 
09-017 722 | 25B1T 730, | 51$10276A01 704 | 88-9575 734 
09-018 788 | 2582C 730. | 51S10302A01 703A | 88-9779 736 
09-308002 724 | 25B2T 730 | 51S10382A 718 | 88-9842S 723 
09-308004 703A | 29B1B 790 | 51810382A01 718 | 8887258 709 
094 714 | 29B1Z 790 | 51S10393A01 748 | 92B1C 723 
094A 714 | 34-1041 726 | 51S10408A01 710 | 93B1C 787 
095 715 | 44B1B 738 | 51810422A 718 | 94B1C 724 
095A 715 | 44B1Z 738 | 51$10422A01 718 | 96-5238-01 703A 
096 713 | 45B1AH 732 | 51$10432A01 717 | 96-5238-02 703A 
096A 713 | 45B1D 732 | 51S10437A01 718 | 99S022 703A 
097 780 | 45B1Z 732 | 51S10534A01 755 | 99S022-1 703A 
097A 780 | 46-1340-3 711. | 51S10534A03 755 | 998042 710 
09004 718 | 46-1346-3 711 | 51$10542A01 771 | 99S053 722 
09005 703A | 46-1347-3 710 | 51S10559A01 722 | 99S053-1 722 
09006 703A | 46-1348-3 710 | 51S10566A01 722 | 998072 710 
09007 750 | 46-1352-3 707 | 51S10592A01 722 | 995081 790 
09010 746 | 46-1356-3 710 | 51S10594A01 723 | 99S081-1 790 
09011 720 | 46-1357-3 783 | 51S10600A 753 | 998082 712 
09017 722 | 46-1361-3 712 | 51S10600A01 753 | 99S082-1 712 
09018 788 | 46-5002-1 703A | 51S10611A09 760 | 99S094 714 
1£703E 703A 5002-2 703A | 51S10611A10 762 | 99S094-1 714 
8-759- 101-60 706 | 46-5002-3+ 717 | 51S10631A01 708 | 99S095 715 
13-076001 724 | 46-5002-3+ 769 | 51S10637A01 781 | 99S095-1 715 
13-1-6 703A | 46-5002-4 03A | 51S10638A01 789 | 99S096 713 
13-3-6 726 | 46-5002-5 782 | 51S110276A01 704 | 99S097 783 
13-9-6 703A | 46-5002-6 711 | 56A1-1 03A | 99S097-1 783 
13-10-6 703A | 46-5002-7 703A | 56A3-1 712 | 115C5 784 
13-11-6 703A | 46-5002-8 748 | 56A4-1 714 | 115C7 786 
13-17-6 Use ECG 123A plus | 46-5002-8B 748 | 56A5-1 715 | 125C3 784 
15K resistor base to ground | 46-5002-9 718 | 56A6-1 790 | 125C3RB 784 
13-26-6 718 | 46-5002-10 706 | 56A9-1 748 | 133-001 726 
13-27-6 711 | 46-5002-11 790 | 56C1-1 703A | 133-001B 726 
13-28-6 706 | 46-5002-12 714 | 56C3-1 712 | 133-002 710 
13-29-6 712 | 46-5002-13 715 | 56C4-1 714 | 133-003 724 
13-30-6 780 | 46-5002-14 739 | 56C5-1 715 | 133-004 725 
13-40-6 715 | 46-5002-15 712 | 56C6-1 790 | 133-005 724 
13-41-6 790 | 46-5002-17 746 | 56C9-1 748 | 177A0Z 748 
13-42-6 714 | 46-5002-18 747 | 56D1-1 703A | 177A03 738 
13-53-6 909 | 46-5002-19 779 | 56D3-1 712 | 177A05 749 
ears [cesoman = “aaa | Se 8 | ieee 
13-58-6 733 | 46-5002-23 740 | 56D6-1 790 | 181-000100 703A, 760 
13-60-6 722 5002-26 712 | 56D9-1 748 | 181-000200 718 
13-35059-1 712 | 46-5002-27 779 | 57A29-2 706 | 221-32 703A 
14-2007-00 705A | 51-04488D03 727 | 57A32-1 724 | 221-34 708 
14-2007-008 707 | 51-1056FA01 722 | 57028 704 | 221-36 705A 
14-2007-01 707 | 51-10276A01 704 | 57C29 706 | 221-37 705A 
14-2007-02 705A | 51-10302A01 703A | 57C29-1 706 | 221-39 705A 
14-2007-03 707 | 51-10382A 718 | 57C29-2 706 | 221-40 707 
14-2008-01 708 | 51-10382A01 722 | 57L103-13 717 | 221-41 707 
14-2010-01 713 | 51-10393A01 748 | 62-21586 711 | 221-42 714 
14-2010-02 713 | 51-10408A01 62-21587 712 | 221-43 715 
9 * ECG isa oes Mark of GTE oynenta Saabs — Ont, se 


_$ Philco uses same part number for two different IC—Check Schematic 





Part ECG 
Number Replacement 
221-45 731 
221-46 713 
221-48 712 
221-49 739 
221-51 713 
221-52 713 
221-62 790 
221-65 722 
221-69 791 
266P001-01 704 
266P001-02 704 
266P 10101 749 
266P 10201 747 
266P30103 712 
274 729 
276A01 704 
301-576-3 708 
301-679-1 773 
301-680-1 753 
307-001-9-001 703A 
307-008-9-001 724 
353(Chrysler 734 
354(Chrysler 723 
417-119 704 
417. 202 711 
431-26551A 722 
442-4 785 
442-5 780 
442-7 9090 
442-8 703A 
442-9 720 
442-10 705A 
442-11 748 
442-16 722 
442-20 703A 
442-28 708 
442-33 713 
471-009 726 
514-048 761 
514-053 754 
515-10408A01 710 
551-006 761 
551-007 754 
551A 761 
600A39 724 
679-1 773 
680-1 753 
703HC 703A 
709DC 909D 
709HC 909 
709PC 909D 
7100C 9100 
710HC 910 
710PC 910D 
711DC 911D 
711HC 911 
711PC 911D 
715HC 915 
716HC 716 
720PC 744 
7230C 923D 
723HC 923 
723PC 9230 
725-008 726 
725EHC 925 
725HC 925 
7290 720 
729PC 720 
732DC 718 
732PC 718 
7390C 725 
739PC 725 
740HC 940 
741DC 941D 
741HC 941 
741TC 941M 
746HC 707 
746PC 790 
747HC 947 
749(Bendix) 949 
749DHC 949 
752A 754 
753TC 734 
758DC 743 
758PC 743 
767DC 722 
767PC 722 
7800C 714 
780PC 714 
781DC 715 
781PC 715 
880-101-00 703A 
102-00 726 
991-015942 754 
25 703A 








Part ECG 
Number Replacement 
j= Lafayette) = 

001(Ge) 712 

1002 ¥ 748 

1008-25 726 
1064(GE) 712 
1065(GE 748 
1075(GE 49 
107 E(GE) 749 
1076(GE 749 
1077(GE 713 
1079(GE 783 
1129(GE 712 
1133-14 785 
1136(GE 783 
1137(GE 713 
1138(GE 728 
1SBREDGE) 728 
1151 + 749 
1151BLUE(GE) 749 
1152(GE) 749 
1152BLUE(GE) 749 
1153(GE 83 
1154(GE) 783 
1164(GE) 712 
1165 712 
1173(GE) 712 
1174(GE 749 
1178/GE 712 
1179(GE 712 
1192(GE 712 
1193(GE 712 
1264(GE 713 
132 739 
1471-4414 726 
1458CP1 778 
1458P 1 778 
1804 754 
1820-0306 724 
1820-0474 726 
2005-1 712 
2005-2 712 
2006-1 722 
2006-2 722 
2007-2 708 
2007-3 708 
2008-1 725 
2008-2 725 
2020-1 703A 
2020-2 703A 
2020-3 703A 
2021-1 718 
2021-2 718 
2024-1 731 
2025-1 730 
2025-2 730 
2029-1 790 
2029-2 790 
2030-1 715 
2031-1 714 
2044-1 738 
2045-1 732 
2135E 735 
2136PC 737 
2432-1(RCA) 710 
2434-(RCA) 710 
2434-1(RCA) 710 
2445(R' a 711 
aah 1(RCA 711 
2516-1(RCA 712 
2554-1(RCA 730 
2554-2(RCA 730 
2554-3(RCA 730 
2554-4(RCA 730 
2559-1(RCA 728 
2560(RCA) 729 
2560-1(RCA) 729 
2664-1 726 
2665-1 723 
2665-2 723 
2665-3 723 
2799-1 789 
2799-2 789 
2802-1 781 
2802-2 781 
2874(RCA) 726 
as 726 
3064 780 
3065E 712 
3066E 728 
3067E 729 
3075E 723 
pooh an 723 

781 

at a 704 

3502-1(RCA) 704 
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Part ECG 
Number Replacement : 
3502-2(RCA 704 ; 
3528-1(RCA 785 
3533 722 
3677-1(RCA 780 
3677-2(RCA 780 | 
3677-3(RCA) 780 4 
4050 755 4 
4295-1(RCA 756 j 
4295-2(RCA 762 
4437-1(RCA 787 
4437-2(RCA 787 4 
4438-1(RCA 788 s 
pre AN 788 — 
4439-1(RCA 789 : 
4439-2(RCA) 789 
479 KLH 722 if 
KLH 781 sa 
ee 726 
754 7 
pre Uaseme 761 | 
5007(Thomas 761 E> 
5009/ Thomas 767 ~~ 
5489(KLH) 718 B 
5757 781 | 
5815 723 i 
5932 789 4 
6007-3 708 4 
6551 732 3 
7115(STELMA) 7 : 
7120A(GE) 712 3 
seetent 752 Es 
Sears) 732 | 
7a74 Wurtz) 752 a 
8000-00004 724 ; 
- 724 ; 
8007-0 704 — 
8007-1 704 4 
8007-3 704 Ee 
8007-4 704 
8008-1 704 — 
8008-3 704 \ SB 
8009-0 704 ‘ 
8009-4 704 Bes 
8010-171 706 s 
9144-60 787 4 
9144-61 788 : 
9550-1 766 : 
9692-1 723 : 
9693-1 787 
9694-1 724 4 
15942 754 . 
15942-1 761 | 
24451 711 
34401-1 762 { 
38265- 784 4 
38265-00010 784 a 
38265-00020 784 | 
38265-00030 784 | 
38446-00000 724 ; 
38446-00010 724 i 
— 
38446-00020 724 ; 
38446-00030 724 | 
43090 706 Fi 
45380 718 ; 
45381 722 3 
45385 747 | 
45386 750 
45387 732 
50009 732 
55810-167 760 - 
60213 726 : 
60353 724 
70177A02 748 
70177A03 738 
70177A05 749 
70177A07 767 2 
70177802 748 
74004-1 724 
74004-2 724 
80053 704 | 
80070 704 
80071 704 
80073 704 
80074 704 ; 
80081 726 ~ 
80083 704 \ 
80090 704 
80094 704 
80114 706 
80287 706 
80755 781 
80757 727 
80827 706 
80829 789 
81177 731 





Part ECG 
Number Replacement 
81336-1 727 
81336-2 727 
95294 722 

704 
116796P1 704 
118361 704 
119609 704 
122199 704 
126604 711 
126609 711 
126871 710 
127166 785 
129871 710 
130122 712 
130130 780 
130751 712 
132313 730 
132314 728 
132315 729 
133600 730 
134340 762 
136145 787 
136146 788 
136147 789 
137161 752 
137245 780 
138310 62 
147350-2-1 704 
183013 718 
183014 722 
183044 732 
183045 733 
299379 724 
587012 726 
595819-1 704 
595819-2 726 
612002-2 717 
612005-1 712 
612005-2 712 
612006-1 722 
612006-2 722 
612007-1 708 
612007-2 708 
612007-3 708 
612008-1 725 
612008-2 725 
612020-1 703A 
612020-2 703A 
612020-3 703A 
612021-1 718 
612021-2 718 
612024-1 731 
612025-1 730 
612025-2 730 
612029-1 790 
612029-2 790 
612030-1 715 
612031-1 714 
612044-1 738 
612045-1 732 
619550-1 766 
619692-1 723 
619693-1 787 
619694-1 724 
657874 761 
730547 704 
740622(RCA) 720 
770339 760 
801804 754 
815215 711 
815259 711 
815260 724 
982279 710 
995053-1 722 
995081-1 713 
1462432-1 710 
1462434-1 710 
1462445-1 711 
1462516 712 
14625 16-1 712 
1462554-1 730 
1462554-2 730 
1462554-3 730 
1462554-4 730 
1462559-1 728 
1462560-1 729 
1463677-1 780 
1463677-2 780 
1463677-3 780 
1463686-1 712 
1464295-1 756 
1464295-2 762 
1464437-1 787 
1464437-2 787 
1464438-1 788 
1464438-2 788 
1464439-2 789 
1464686-1 712 
1472434-1 706 
1473502-1 704 

+ 


Part ECG 
Number Replacement 
1473502-2 704 
1473528-1 785 
2327302(Hitachi,) 703A 
2360042(Hitachi) 712 
3006206-00 784 
34065 19-31(RCA) 726 
3457697-1 726 
3596353 734 
3596354 723 
4082664-0001 726 
4082665-0001 723 
4082665-0002 723 
4082665-0003 723 
4082665-2 723 
4082799-0001 789 
4082799-0002 789 
4082799-1 789 
4082802-0001 781 
4082802-0002 781 
4082802-1 781 
4082802-2 781 
4084117-0001 949 
4084 117-0002 949 
7305476 726 
7311325 709 
7312294 718 
7313568 721 
7932367 719 
7932980 709 
7935181 744 
7937762 721 
7939185 734 
8507465-1 726 
8508331 784 
8508403-1 784 
43122874 726 
43126551 722 
43126551-A 722 
353511050009 732 
A054-165 703A 
A072133-001 767 
A7M42394B39 755 
A7M42894B39 755 
A200(Reach) 724 
A455 709 
AD710CH 910 
AD710CN 910D 
AD711CH 911 
AD711CN 911D 
AD741CH 941 

AD741CN 941D 
AE900 786 
AE902 786 
AE904 743 
AE904-02 743 
AES06 726 
AE907 +t 723 
AE907t 737 
AMD746 713 
AMD780 714 
AMD781 715 
AN240 712 
AN241 712 
C92-0025-R0 724 
C6001 760 
C6002 774 
C6003 752 
C6004 771 
C6007 754 
C6008 769 
C6009 766 
C6010 753 
C6011 761 
C6012 762 
C6013 755 
C6014 756 
C6015 767 
C6017 773 
C6052P 941M 
C6055L 725 
C6056P 722 
C6057P 790 
C6059P 746 
C6060P 748 
C6061P 750 
C6062P 708 
C6063P 712 
C6065P 719 
C6067G 707 
C6068P 720 
C6069G 780 
C6070P 714 
C6071P 715 
C6072P 739 
C6074P 718 
C6075P 738 
C6076P 749 
C6077P 782 
C6079P 747 
C6080P 721 


CA3028A 


CA3028AF 
CA3028AS 
CA3028B 

CA3028BF 
CA3028BS 


CA3035 
CA3035V1 
CA3041 
CA3042 
CA3043 


CA3044 
CA3044V1 


CA3065/7F 


CA3066 
CA3067 


CA3068 
CA3070 
CA3071 


CA3072 
CA3075 
CA3076 
CA3088E 
CA3089E 


CA3090E 
CA30900 
CA3120E 
CA3121E 
CA3741CT 


CA3747CT 
004 


FH70401E 


FL274 

FUSB7709393 
FUSB77 10393 
FUSB7740393 
FUSB7741393 


FUSB7749393 
FUSD770331X 
FUSE7064393 
FU5SF7711393 
FUSF77 15393 


FUSF7747393 
FUST7725393 
FU6A7709393 
FU6A7710393 
FU6A7711393 


703A 
780 
911 
915 
947 
925 
9090 
9100 
911D 


FU6A7723393 923D 


FU6A7741393 941D 
FU8B770339X 703A 
FU9A7723393 923D 
FU9A7741393 941D 
FU9T7741393 941M 
GE-IC2 712 
GE-IC3 705A 
GE-IC4 714 
GE-IC5 713 
GE-IC6 715 
GE-IC7 720 
GE-IC8 718 
GE-IC9 722 
GE-IC 10 708 
GE-IC11 709 
GE-IC12 703A 
GEL234 717 
GEL234F1 717 
GEL234F2 717 
GEL277 732 
GEL2111 708 
GEL2111AL1 708 
GEL2111F1 708 
GEL2113 709 
GEL2113AL1 709 
GEL2113F1 709 
GEL2114 713 
GEL3072F 1 790 
H221(GE) 783 
HA1101 726 
HA1102 726 
HA1103 704 
HA1104 704 
HA1115 720 
HA1124 712 
HA1125 712 
HA1125A 712 
HA1126 783 
HA1133 730 
HA1139 749 
HA1302 7 
HC1000109-0 703A 
HC1000111-0 703A 
HC1000114-0 726 
HC1000117-0 718 
HC 1000217-0 941D 
HEP591 704 
HEP594 718 
HEP595 720 
HEP-C6001 760 
HEP-C6002 774 
HEP-C6003 752 
HEP-C6004 771 
HEP-C6007 754 
HEP-C6008 769 
HEP-C6009 766 
HEP-C6010 753 
HEP-C6011 761 
HEP-C6012 762 
HEP-C6013 755 
HEP-C6014 756 
HEP-C6015 767 
HEP-C6017 773 
HEP-C6052P 941M 
HEP-C6055L 725 
HEP-C6056P 722 
HEP-C6057P 790 
HEP-C6059P 746 
HEP-C6060P 748 
HEP-C6061P 750 
HEP-C6062P 708 
HEP-C6063P 712 
HEP-C6065P 719 
HEP-C6067P 707 
HEP-C6068P 720 
HEP-C6069G 780 
HEP-C6070P 714 
HEP-C6071P 715 
HEP-C6072P 739 
HEP-C6074P 718 
HEP-C6075P 738 
HEP-C6076P 749 
HEP-C6077P 782 
HEP-C6079P 747 
HEP-C6080P 721 
HEP-C608 1P 779 
HEP-C6082P 708 
HEP-C6083P 712 
HEP-C6085P 731 
IC-06-1 722 
IC-06-2 722 
IC-1(Philco) 703A 
IC-1(RCA) 711 
IC-2(Elcom) 704 
IC-2(Philco) 703A 
“%: RCA) 710 
Philco) + 717 
“s 3(Philco) ¢ 769 
IC-4(Philco) 703A 


Philco uses same part number for two different iC—Check Schematic 








Part ECG 
Number Replacement 
IC-5(Elcom 703A 
IC-5(Philco 782 
IC-6(Philco 711 
IC-7(Philco 703A 
IC-8(Elcom 704 
IC-8(Philco) 748 
IC-8B(Philco) 748 
. 704 
IC-9(Elcom) 711 
IC-9(Philco) 718 
IC-10(Elcom) 710 
IC-10(Philco) 706 
IC-11(Elcom 726 
IC-11(Phiico 790 
IC-12(Elcom 708 
IC-12(Philco 714 
IC-13(Elcom 717 
IC-13(Philco 715 
IC-14(Phiico 739 
IC-15(Philco 712 
IC-16(Elcom) 725 
IC-16(Philco) 780 
IC-17(Eicom) 718 
IC-17(Philco) 746 
IC-18(Elcom) 720 
IC-18(Philco) 747 
IC-19(Elcom 705A 
IC-19(Philco 779 
IC-20(Phiico 923D 
IC-21(Eicom) 752 
IC-21(Phiico) 782 
IC-23(Elcom 784 
IC-23(Philco 740 
IC-24(Elcom 706 
IC-25(Eicom 705A 
IC-26(Elcom) 748 
IC-26(Philco) 712 
IC-27(Elcom 909D 
IC-27(Phiico 779 
IC-28(Elcom 785 
IC-40(Elcom) 941 
IC-42(Elcom) 911 
=f ae 923 
Elcom 947 
Elcom 725 
et 716 
IC-53(Elcom) 9230 
IC-91(Philco) 703A 
1€101-109 703A 
1C201(Eicom) 722 
IC202(Elcom 747 
IC203(Elcom 749 
1C204(Elcom 750 
IC210(Elcom 909 
IC213(Elcom 753 
1C217(Elcom) 773 
IC218(Elcom 713 
IC285(Eicom 754 
IC286(Elcom 761 
IC288(Elcom 779 
IC290(Elcom) 755 
IC292(Eicom) 771 
IC293(Elcom 739 
IC294(Elcom 746 
IC297(Eicom 738 
IC298(Eicom 760 
1C301(Eicom 724 
1C302(Eicom 711 
| Elcom 727 
1C307(Elcom 783 
1C308(Eicom 712 
IC309% Elcom 723 
1C310(Elcom) 781 
1C311(Elcom) 730 
1C312(Elcom) 714 
IC313(Eicom 715 
1C314(Elcom 728 
IC315(Elcom 729 
1C317(Elcom 941 
IC319(Elcom 786 
a 789 
706 
~~ 721 
nit ~ 910 
IR) 703A 
nese Elcom) 760 
1C501(1R) 704 
oe a 719 
coat 705A 
707 
IR 708 
Ie IR 709 
IC506(IR 710 
1C507(Eicom) 774 
1C507(1R) 712 
IC508(IR 713 
IC509(1R 714 
IC510(IR 715 
1C511(iR 718 
1C512(1R 720 





Part ECG 
Number Replacement 
IC513(IR 722 
IC1303 725 
103014 704 
ICF-1 703A 
ICF-1-6826 703A 
1E703E 703A 
ITT709(D.1.P.) 


ITT709- Metal Can) 909 


1TT710(D.1.P.) 9100 
1TT710(Metal Can) 910 
1TT710-5(D.1.P.) 910D 
1TT710-5(Metal Can) i 
1TT711(D.1.P.) 11D 


ITT711(Metal Can) 911 
1TT711-5(Metal Can) 911 
1TT723(D.1.P.) 923D 
ITT723(Metal Can) 923 
1TT723-5(D.1.P.) 923D 


1TT723-5(Metal Can) 923 
1TT741(D.1.P.) 941D 
1TT741(Metal Can) 941 
1TT741-5(D.1.P.) 941D 


1TT741-5(Metal Can) 941 
KLH4793 722 
KLH4795 726 
KLH5489 718 
L103T1 703A 
LA1342 710 
LA1365 712 
LA3148 727 
LH740A 940 
LH740AC 
LM370 370 
LM371 371 
LM372 372 
LM377 732 
LM378 733 
LM380 740 
LM703L 703A 
LM709C 
LM709CH 909 
LM709CN 
LM710C 910 
LM710CN 9100 
LM711C 911 
LM711CH 911 
LM711CN 911D 
LM723CD 
LM723CH 923 
LM725CH 925 
LM741C 941 
LM741CH 941 
LM741CN 941D 
LM746N 790 
LM747C 947 
LM747CH 947 
LM1303 725 
LM1303N 725 
LM1304 718 
LM1304N 718 
LM1305 720 
LM1305N 720 
LM1307 722 
LM1307N 722 
LM1458N 778 
LM1800 743 
LM2111N 708 
M3028 724 
LM3028A 724 
LM3028B 724 
LM3053 724 
LM3064 780 
LM3064H 780 
LM3065 712 
LM3066 728 
LM3067 729 
LM3070 714 
LM3070N 714 
LM3071 715 
LM3071N 715 
LM3075 723 
M8D03 727 
M2002 724 
M2028 774 
M5113T 704 
M5183 749 
MC1303L 725 
MC1303P 7 
MC1304P 718 
MC1304PQ 718 
MC1305P 720 
MC1305PQ 720 
MC1306P 745 
MC1307P 722 
MC 1307PQ 722 
MC1314G 704 
MC1324P 739 
MC1324PQ 739 





Part ECG 
Number Replacement 
MC1326P 739 

1326PQ 739 
MC 13286 707 
MC1328P 790 
MC1328PQ 790 
MC1329P 713 
MC1329PQ 713 
MC1330P 747 
MC1339P 721 
MC1339PQ 721 
MC1345P 779 
MC1345PQ 779 
MC1350P 746 
MC1350PQ 746 
MC1351P 748 
MC1351PQ 748 
MC1352P 749 
MC1352PQ 749 
MC1355P 750 
MC1355PQ 750 
MC1357P 708 
MC1357PQ 708 
MC1358P 712 
MC1358PQ 712 
MC1364G 780 
MC1364P 783 
MC1 783 
MC1370P 714 
MC1370PQ 714 
MC1371P 715 
MC1371PQ 715 
MC1375P 723 
MC1375PQ 723 
MC1398P 738 
MC1398PQ 738 
MC1458CP1 778 
MC1458P1 778 
MC1709CG 909 
MC1709CP2 909D 
MC1709P2 9090 
MC1710CG 910 
MC1710CL 9100 
MC1710CP2 9100 
MC1710P2 910D 
MC17110G 911 
MC1711CL 911D 
MC1723G 923 
MC1723CL 9230 
MC1741CG 941 
MC1741CP1 941M 
MC1741CP2 941D 
MFC4000 752 
MFC4000A 752 
MFC40008 752 
MFC4010 753 
MFC4010A 753 
MFC4040 754 
MFC4050 755 
MFC4052 755 
MFC4060A 756 
MFC4062A 757 
MFC4063A 758 
MFC4064A 759 
MFC6010 760 
MFC6020 761 
MFC6030 762 
MFC6030A 762 
MFC6032 763 
MFC6032A 763 
MFC6033 764 
MFC6033A 764 
MFC6034 765 
MFC6034A 765 
MFC6040 766 
MFC6050 767 
MFC6060 768 
MFC6070 769 
MFC6080 770 
MFC8010 771 
MFC8020 772 
MFC8030 773 
MFC8040 774 
MFC8050 775 
MFC8070 776 

MFC9020 777 


MIC709-5(D.1.P.)  909D 
MiC709-5(Metal Can) 909 
MIC710-5(D.1.P.) | 910D 
MIC710-S(Metal Can) 910 
MIC711-5(D.1.P.) 911D 


MIC711-S(Metal Can) 911 


MIC723-5(D.1.P.)  923D 
MIC723-5(Metal Can) 923 
MIC741-5(D.1.P.) § 941D 
MIC741-5(Metal Can) 941 
MJ703N 

NS070 714 
N5070B 714 
NSO71 715 
NSO71A 715 


aie 





ECG SEMICONDUCTOR IC REPLACEMENT GUIDE 








Part ECG Part ECG Part ECG Part ECG Part ECG Part ECG Part 
Number Number Replacement | Number Replacement | Number Replacement | Number Replacement | Number Replacement Number 
N5072 713 | R4437-1(RCA 787 | $L20755 713 | T2A 722 | TVCM-4 708 | U8F7746394 705A | ULN2111A 
N5072A 713 | 4437-2 aca 787 | $L21017 715 | T2C 722 | TVCM-5 709 | U9A7723393 923D | ULN2111N 
N5111 708 | R4438-1(RCA 788 | $L21122 714 | T2D 723 | TVCM-6 718 | U9A7741393 941D | ULN2113 
N5111A 708 | R4438-2(RCA 788 | SL21441 707 | T2E 753 | TVCM- 720 | U9T7741393 741M | ULN2113A 
N5558V 778 | R4439-1(RCA 789 | SL21654 712 | T2J 708 | TVCM-8 714 | U737 705A | ULN2113N 
NS5709A 9090 | R4439-2(RCA 789 | $L21864 722 | T2M 781 | TVCM-9 715 | UA703 703A | ULN2114A 
N5709T RAID 766 , 17 | SL22108 725 | T2N 789 | TVCM-10 722 | UA703C 703A | ULN2114K 
N5710A 9100 | $C1940G 704 | SN72558 778 | 12062 783 | TVCM-11 712 | UA703E 703A | ULN2114W 
N5710T 910 | S$C2914P 725 | SN72558P 778 | TA5274 711 | TVCM-12 719 UATOSC Metai’ 909D | ULN2120A 
N5711A 911D | SC5116L 725 | SN72709L 909 | TA5274(RCA) 711 | TVCM-13 721 | UA709C(Metal Can) 909 | ULN2120N 
N5711K 911 | SC5118P 720 | SN72709N 9090 | TAS649(RCA 714 | TVCM-14 734 | UA7O9CA 9090 | ULN2121A 
N5723A 9230 | SC5150P 755 | SN72710L 910 | TAS702(RCA 715 739 | UA709CT 909 | ULN2121N 
N5723L 923 | SC5150R 735 | SN72710N 910D | TAS5814(RCA 712 | TVSAN241 712 | UA710C(D.1.P.) 9100 | ULN2122A 
N5740T 940 | $C5172P 719 | SN72711L 911 | TA5912(RCA) 713 | TVSAN241D 712 | UA710C(Metal Can) 910 | ULN2122N 
N5741A 941D | SC5177P 718 | SN72711N 911D | TA6243(RCA) 731 | TVSSN76665 712 | UA710C 9100 | ULN2124A 
N5741T 941 | $C5182P 720 | SN72741L 941 | TA7027M 726 | U5SB770939x 909 | UA7I10CT 910 | ULN2124N 
N5741V 941M $C5199P 718 | SN72741N 941D | TA7037M 726 | U5B7709393 909 | UA711C(D.I.P.) 911D ULN2125A 
N5747K 947 | $C5221P 755 | SN72741P 941M | TA7038M 704 | U5B771039X 910 UA711C(Metal Can) 911 | ULN2125N 
NJ703N 703A SC5740PQ 722 | SN75110N 722 | TA7045M 724 | U5B7710393 910 UA711C 911D ULN2126A 
01F-SL8020 703A SC5741P 721 | SN76104 718 | TA7050M 711 | U5B7716393 716 | UA711CT 911 ULN2126N 
P2015 727 | SC5743P 722 | SN76104N 718 | TA7O51P 710 | U5B7716394 716 | UA715(Metal Can) 915 | ULN2127A 
PA234 717 | $C8707 782 | SN76105 720 | TA7053M 707 | U5B771639x 716 | UA716 716 | ULN2127N 
PA239 721 | SC9426P 722 | SN76105N 720 | TA7072P U5B7740393 940 | UA720 744 | -ULN2128A 
PA277 732 | SC9430P 747 | SN76110N 722 | TA7073P 748 | U5B7741393 941 | UA723C(D.I.P.) 923D | ULN2128N 
P 733 | SC9436P 712 | SN76110N-07 722 | TA7074P 749 | U5B7749394 949 | UA723C(Metal Can) 923 | ULN2129A 
PA7703 703A | SFC4050 755 | SN76111 719 | TA7502M 909 | U5D7703312 703A | UA723CA 923D | ULN2129N 
PA7703X 703A | SFC4052 755 | SN76177 732 | TAA380 704 | U5D7703393 703A | UA723CL 923 | ULN2131M 
PA7703E 703A | SFC6032 723 | SN76177ND 732 | TAAS21 909 | U5D7703394 703A | UA725(Metal Can) 925 | ULN2135E 
PA7709 909 | SFC6050 767 | SN76242 714 | TAA521/709 909 | U5D770339X 703A | UA729 720 | ULN2136A 
PA7709C 909 | SG710CD 910D | SN76242N 714 | TAAS21A 9090 | U5E7064394 780 | UA732 718 | ULN2136N 
PA7710-31 910 | SG710CT 910 | SN76242N-07 714 | TAA521A/709C 9090 | U5E7746394 707 | UA737E 705A | ULN2137A 
PA7710-39 910 | SG711CD 911D | SN76243 715 | TAA522 909 | USF771139X 911 | UA739C 725 | ULN2137N 
PA7711-31 911 | SG711CT 911 | SN76243N 715 | TAA522/709 909 | US5F7711393 911 | UA740(Metal Can) 940 | ULN2165A 
PA7741 941 | SG723CD 923D | SN76246 713 | TBA221 941 | US5F7715393 915 | UA7 940 | ULN2165N 
PA7741C 941 | SG723CT 923 | SN76246N 713 | TBA221/741C 941 | U5F7747393 947 | UA741C(D.I.P.) 941D | ULN2209M 
PTC701 708 9074100 gain SN76266 728 | TBA221A 941D | U5R7723393 923 | UA741C(Metal Can) 941 | ULN2226A 
PTC703 709 1 1M | SN76266N 728 | TBA221A/741C 941D | U5T7725393 925 UA74IC(Min D..P.) 941M | ULN2226N 
PTC705 713 | SG741CT 941 | SN76267 729 | TBA222 941 | U6A7709393 9090 | UA741C 941D | ULN2228A 
PTC707 707 | SG747CT 947 | SN76267N 729 | 1BA222/741 941 | U6A7710393 9100 | UA741CT 941 | ULN2228N 
PTC708 705A | SK3070 711 6530P 747 | TBA281 923 | U6A7711393 911D | UA741CV 941M | ULN2244A 
PTC709 718 | SK3071 727 | SN76564N 783 | TBA281/723C 923 | U6A7723393 923D | UA746(Metal Can) 707 | ULN2244N 
PTC711 719 | SK3072 712 6600P TRO9004 718 | U6A7729394 720 | UA746(D.1.P.) 713 | ULN2264A 
PTC713 720 | SK3073 728 | SN76642N 709 | TRO9005S 703A | U6A7732394 718 | UA74 705A | ULN2264N 
PTC715 714 | SK3074 729 | SN76243N 708 | TRO9O06 703A | U6A7739394 725 UA747(Metal Can) 947 | ULN2275P 
PTC719 715 | SK3075 714 | SN76650N 749 | TRO9O07 750 | U6A7741393 941D | UA747CK 947 | ULN2276P 
PTC721 722 faery A SN76651N 748 | TRO9O10 746 | U6A7746393 713 | UA749(Metal Can) 949 | ULN2277P 
PTC726 712 ol tye | SN76665N 712 | TRO9O11 720 | U6A7767394 722 | UA749C(Metal Can) 949 | ULN2280A 
0205(Dynaco) Tee | Se 106 | SN76675N 723 | TRO9017 722 | U6A7780394 714 | UA753 734 | ULN2280N 
0-10484 724 Sed r49. | SN76676L 781 | TRO9O18 788 | U6A7781394 715 | UA753C 734 | ULN2280P 
QA703E 703A | SK3102 1 704 | TRO9004 718 | U6E7739393 725 | UA758 743 | ULN2298A 
R2434-1(RCA 710 | SK3129 ouan T1B 703A | TRO-9005 703A | U7F7065394 712 | UA767 722 | ULN2298N 
R2445-1(RCA 711 | SK3134 TIE 722 | TRO-9006 703A | U7F7729394 720 | UA780 714 | ULX2228A 
R2516-1(RCA 712 | SK3514 Ro} TIF 748 | TRO-9007 750 | U7F7732394 718 | UA781 715 | ULX2298N 
R3502(RCA 704 | SL7059 roa | TH 710 | TRO-9010 746 | U7F7767394 722 | UA3064 780 | UPC-554 
R3528-1(RCA) 785 | SL7283 03A | Ty 718 | TRO-9011 720 | U7F7780394 714 | UA3065 712 | UPC-555A 
R3677-1(RCA 780 | $t7308 703A | TIM 717 | TRO-9017 722 | U7F7781394 715 | UA3066 728 | UPC-555C 
R3677-2(RCA 780 | SL7531 703A | TIN 718 | TRO-9018 U7F7746394 713 | UA3067 729 | V178 
R3677-3(RCA 780 | SL7593 Ls TIT 755 | TVCM-1 705A | U8B770339X 703A | WA3075 723 | V182 
R4295-1(RCA 756 | SL8020 Lo TiW 771 | TVCM-2 713 | U8B7703394 703A | UBB7703393xX 703A | V184 
R4295-2(RCA 762 | SL20721 OSA | T12 722 | TVCM-3 707 | U8F7737394 705A | ULN2111 708 | V5B7710393 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 

Part ECG Part 
56A1-1 703A 56D3-1 712 master Replacement Number 
56A3-1 712 56D4-1 714 
56A4-1 714 56D5-1 715 749 949 4082665-0002 
S6A5-1 715 S6D6-1 790 2664-1 726 4082665-0003 
_ 56A6-1 790 56D9-1 : 748 2665-1 723 4082665-1 
S6A9-1 748 S7A29-2 706 2665-2 723 4082665-2 
56C 1-1 703A 57A32-1 724 2665-3 723 4082665-3 
56C3-1 712 57028 704 2799-1 789 4082799-0001 
56C4-1 714 57029 706 2799-2 789 4082799-0002 
56C5-1 715 57C29-1 706 2802-1 781 4082799-1 
56C6-1 790 57C29-2 706 2802-2 781 4082799-2 
56C9-1 748 57L103-13 717 4114-1* 222 4082802-0001 
S6D1-1 703A 4114-2* 222 4082802-0002 
AUTOMATIC RADIO 4117-1 949 4082802-1 
4117-2 949 4082802-2 
Part ECG Part ECG 5757 781 4084114-0001* 
Number Replacement Number Replacement 5815 723 4084114-0002* 
CS ES SRE OS ant 5932 789 4084117-0001 
87M42899B39 735 88-9575 734 4082664-0001 726 4084117-0002 
88-9302S 744 88-9779 736 4082665-0001 723 
88-9304 732 88-9842S 723 
88-9574 737 88B7258 709 *MOS-FIELD effect transistors 


4 


ECG 
Replacement 


723 
723 
723 
723 
723 
789 
789 
789 
789 
781 
781 
781 
781 
222 
222 
949 
949 





ECG SEMICONDUCTOR IC REPLACEMENT GUIDE 


CHRYSLER (AUTO RADIO) 
Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number 
, 353 734 3596353 734 
354 723 3596354 723 
CURTIS-MATHES 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
21A101-001 706 21A101-1 706 
21A101-002 711 21A101-2 711 

DELCO (GENERAL MOTORS) 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
DM-1 726 DM-26 721 
DM-9 734 DM-30 721 
DM-11 709 DM-31 709 
DM-11A 737 DM-32 744 
DM-14 718 DM-35 736 
DM-20 744 DM-41 737 
DM-24 719 DM-44 743 

DM-54 719 
ELECTROHOME 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number 
14-2007-00 705A 14-2008-01 708 
14-2007-00B 707 14-2010-01 713 
14-2007-01 707 14-2010-02 713 
14-2007-02 705A 14-2011-01 779 

4 14-2007-03 707 
FISHER 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
ES4053 722 TRO9007 750 
EX4035 722 TRO9010 746 
EX4053 722 TRO9011 720 
TRO9004 718 TRO9017 722 
TRO9005 : 703A TRO9018 788 
TROS006 703A 

GENERAL ELECTRIC 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number 
730180475 712 1065 748 
73C180475-1 712 1075 749 
73C180475-4 712 1075 Blue 749 
73C180475-7 712 1076 749 
730 180475-8 712 1076 Blue 749 
73C0180475-9 712 1077 713 
73C180476-5 712 1079 783 
73C180837-1 713 1079 Green 783 
73C180837-2 713 1129 712 
73C180837-3 713 1136 783 
73C 180838-1,-2,-3 749 1136 Green 783 
73C180837P2 713 1137 713 
73C180843-1 783 1138 728 
730 180843-2 783 1138 Red 728 
73C180843-3 783 1151 749 
73C180843-4 783 1151 Blue 749 
73C 182186 712 1152 749 

- 73C182186-1 712 1152 Blue 749 
73C182186-3 712 1153 783 
73C182186-4 712 1153 Green 783 
730180475004 712 1154 783 
1001 712 1154 Green 783 
1002 748 1164 712 
1064 een a | 1165 712 


1173 
1174 
1178 
1179 
1192 
1193 
1264 
7120A 
H221 


Part 
Number 


417-119 
417-202 


442-4 
442-5 
442-7 
442-8 
442-9 


Part 
Number 


020-1114-003 
020-1114-005 
020-1114-006 


006B2M 


05B1Z 
05B2Z 
06B1M 
06B1Z 
06B2Z 
07B1Z 
07B2Z 
07B3B 
07B3C 
07B3D 
07B3M 
07B3Z 
08B1M 
08B2M 


025B1C 


025-1 
20B2M 


20B3AH 


21-B1 
21B1M 
21B1Z 
21B2Z 
24B1B 
24B1Z 
25B1C 
25B1T 
25B2C 
25B2T 
29B1B 
29B1Z 
44B1B 
44B1Z 


45B1AH 


GENERAL ELECTRIC (Cont'd) 


712 EP84X1 
749 EP84X2 
712 EP84X3 
712 EP84X4 
712 EP84X5 
712 EP84X6 
713 EP84X7 
712 RR12766 
783 
HEATHKIT 
ECG Part 
Number 
704 442-10 
711 442-11 
785 442-16 
780 442-20 
909D 442-28 
703A 442-33 
720 
H. H. SCOTT 
ECG Part 
Number 
725 020-1114-007 
725 020-1114-008 
718 020-1114-009 
KLH 
ECG Part 
Number 
722 KLH4793 
726 KLH4795 
718 KLH5489 
MAGNAVOX 
ECG Part 
Replacement Number 
722 45B1D 
712 45B1Z 
712 92B1C 
722 93B1C 
722 94B1C 
722 2002-2 
708 2005-1 
708 2005-2 
708 2006-1 
708 2006-2 
708 2007-1 
708 2007-2 
708 2007-3 
725 2008-1 
725 2008-2 
730 2020-1 
730 2020-2 
703A 2020-3 
703A 2021-1 
718 2021-2 
718 2024-1 
718 2025-1 
718 2025-2 
731 2029-1 
731 2029-2 
730 2030-1 
730 2031-1 
730 2044-1 
730 2045-1 
790 6007-3 
790 9550-1 
738 9692-1 
738 9693-1 
732 9694-1 


749 
712 
713 
783 
783 
712 
728 
717 


705A 
748 
722 
703A 
708 
713 


703A 
703A 
720 


722 
726 
718 


766 
723 
787 
724 
(Cont'd) 


5 


— 4 
Ss 
‘ 


612002-2 
612005-1 
612005-2 
612006-1 
612006-2 
612007-1 
612007-2 
612007-3 
612008-1 
612008-2 
612020-1 
612020-2 
612020-3 
612021-1 


Part 
Number 
HC1000109-0 
HC1000111-0 
HC1000114-0 


Part 
Number 


133-001 
133-001B 
133-002 
133-003 
133-004 
133-005 


Part 
Number 


51-04488D03 
51-1056FA01 
51-10276A01 
51-10302A01 
51-10382A 
51-10382A01 
51-10393A01 
51-10408A01 
51-10422A 
51-10422A01 
51-10432A01 
51-10437A01 
51-10534A01 
51-10534A03 
51-10542A 
51-10542A01 
51-10559A01 
51-10566A01 
51-10592A01 
51-10594A01 
51-10600A 
51-10600A01 
51-10611A09 
51-10611A10 
51-10631A01 
51-10637A01 
51-10638A01 
51-43684B 
51-43684B01 
51-43684B02 
51-43684B0P 
51-70177A02 
51-70177A03 
51-70177A05 
51-70177A07 
51-70177B02 
51-84320A28 
51-110276A01 
51C43684B 


6 


MAGNAVOX (Cont’d) 


717 612021-2 
712 612024-1 
712 612025-1 
722 612025-2 
722 612029-1 
708 612029-2 
708 612030-1 
708 612031-1 
725 612044-1 
725 612045-1 
703A 619550-1 
703A 619692-1 
703A 619693-1 
718 619694-1 
MARANTZ 
ECG Part 
Replacement Number 
703A HC1000117-0 
703A HC1000217-0 
726 
Mc INTOSH 
ECG Part 
Replacement Number 
726 001 
726 001B 
710 002 
724 003 
725 004 
724 005 
MOTOROLA 
ECG Part 
Number 
727 51C43684B01 
722 51C43684B02 
704 51D70177A02 
703A 51D70177A03 
718 51M70177A02 
722 51M70177A03 
748 51M70177A05 
710 51M70177A07 
718 51M70177B02 
718 51R04488D03 
717 51R84320A02 
718 51R84320A28 
755 51S1056FA01 
755 51S1056GA01 
771 51S10276A01 
771 51S10302A01 
722 51S10382A 
722 51S10382A01 
722 51S10393A01 
723 51S10408A01 
753 51S10422A 
753 51S10422A01 
760 51S10432A01 
762 51S10437A01 
708 51S10534A01 
781 51S10534A03 
789 51S10542A01 
735 51S10559A01 
755 51S10566A01 
755 51S10592A01 
755 51S10594A01 
748 51S10600A 
738 51S10600A01 
749 51S10611A09 
767 51S10611A10 
748 51S10631A01 
774 51S10637A01 
704 51S10638A01 
735 51S11027A01 


718 
731 
730 
730 
790 
790 
715 
714 
738 
732 
766 
723 
787 
724 


ECG 
Replacement 
718 
941D 


ECG 


726 
726 
710 
724 
725 
724 


704 


ECG SEMICONDUCTOR IC REPLACEMENT GUIDE 


MOTOROLA (Cont'd) 


71D70177A02 748 TIF 748 
71D70177A03 738 T1H 710 
71M70177A02 748 TiJ 718 
71M70177A03 738 TiM 717 
276A01 704 TiN 718 
70177A02 748 TiT 755 
70177A03 738 T1W 771 
70177A05 749 T1Z 722 
70177A07 767 T2A 722 
70177B02 748 T2C 722 
M8D03 727 T2D 723 
M2002 724 T2E 753 
TIA 704 T2J 708 
TiB 703A T2M 781 
TIE 722 T2N 789 
PACKARD-BELL/TELEDYNE 
Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
022A 703A 096 713 
022-1 703A 096-1 713 
042 710 096A 713 
042A 710 097 783 
053 722 097-1 783 
053-1 722 097A 783 
072 710 99S022 703A 
081 790 99S022-1 703A 
081-1 790 99S042 710 
082 712 99S053 722 
082-1 712 99S053-1 722 
082A 712 99S072 710 
094 714 99S081-1 790 
094-1 714 99S094-1 714 
094A 714 99S095-1 715 
095 715 99S096-1 713 
095-1 715 99S097-1 783 
095A 715 
PHILCO 


HOME ENTERTAINMENT PRODUCTS 


Part 
Number 


46-5002-1 
46-5002-2 
46-5002-3* 
46-5002-3* 
46-5002-4 
46-5002-5 
46-5002-6 
46-5002-7 
46-5002-8 
46-5002-8B 
46-5002-9 
46-5002-10 
46-5002-11 
46-5002-12 
46-5002-13 
46-5002-14 
46-5002-15 
46-5002-16 
46-5002-17 
46-5002-18 
46-5002-19 
46-5002-20 
46-5002-21 
46-5002-23 
46-5002-26 
46-5002-27 


ECG 
Replacement 


703A 
703A 


Part 
Number 


IC-1 
IC-2 
IC-3* 
IC-3* 
IC-4 
IC-5 
IC-6 
IC-7 
IC-8 
IC-8B 
IC-9 
IC-10 
IC-11 
IC-12 
IC-13 
IC-14 
IC-15 
IC-16 
IC-17 
IC-18 
IC-19 
IC-20 
IC-21 
IC-23 
IC-26 
IC-27 


Replacement 


703A 
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ECG SEMICONDUCTOR IC REPLACEMENT GUIDE 


PHILCO 





AUTOMOBILE RADIO 





Part ECG Part ECG 
Number Number Replacement 
3L4-9002-01 786 AE902 786 
3L4-9002-1 786 AE904-02 743 
3L4-9006-01 726 AE906 726 
3L4-9007-01* 723 AE907* 723 
3L4-9007-01* 737 AE907* 737 
AE900 786 


* Philco used same part number for two different |C-check schematic 


of equipment and ECG I.C. pin connection in ECG212E guide. 








Part ECG Part ECG 

Number Replacement Number 

2432-1 710 1462432-1 710 
2434 710 1462434-1 710 
2434-1 710 1462445-1 711 
2445 711 1462516 712 
2445-1 711 1462516-1 712 
2516-1 712 1462554-1 730 
2554-1 730 1462554-2 730 
2554-2 730 1462554-3 730 
2554-3 730 1462554-4 730 
2554-4 730 1462559-1 728 
2559-1 728 1462560-1 729 
2560 729 1463633-1 710 
2560-1 729 1463677-1 780 
2874 726 1463677-2 780 
3502 704 1463677-3 780 
3502-1 704 1463686-1 712 
3502-2 704 1464295-1 756 
3528-1 785 1464295-2 762 
3633-1 710 1464437-1 787 
3677-1 780 1464437-2 787 
3677-2 780 1464438-1 788 
3677-3 780 1464438-2 788 
3686-1 712 1464439-2 789 
4295-1 756 1464686-1 712 
4295-2 762 1472434-1 706 
4437-1 787 1473502-1 704 
4437-2 787 1473502-2 704 
4438-1 788 1473528-1 785 
4438-2 788 F2560-1 729 
4439-1 789 R2432-1 710 
4439-2 789 R2434-1 710 
118361 704 R2445-1 711 
119609 704 R25 16-1 712 
122199 704 R2559-1 728 
126604 711 R2560-1 729 
126609 711 R3502 704 
126871 710 R3502-1 704 
127166 785 R3502-2 704 
129871 710 R3228-1 785 
130122 712 R3633-1 710 
130130 780 R3677-1 780 
130751 712 R3677-2 780 
132313 730 R3677-3 780 
132314 728 R4295-1 756 
132315 729 R4295-2 762 
133600 730 R4437-1 787 
134340 762 R4437-2 787 
136145 787 R4438-1 788 
136146 788 R4438-2 788 
136147 789 R4439-1 789 
137245 780 R4439-2 789 
740622 720 





























SEARS 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
13-1-6 703A 13-60-6 722 
13-3-6 726 46-1340-3 711 
13-9-6 703A 46-1346-3 711 
13-10-6 703A 46-1347-3 710 
13-11-6 703A 46-1348-3 710 
13-17-6 Use ECG 123A 46-1352-3 707 

plus 15K 46-1356-3 710 

resistor base 46-1357-3 783 

to ground 46-1361-3 712 
13-26-6 718 2874 726 
13-27-6 711 7204A 732 
13-28-6 706 45387 732 
13-29-6 712 43122874 726 
13-30-6 780 CA3042 710 
13-40-6 715 HA1125A 712 
13-41-6 790 LA1342 710 
13-42-6 714 MC1328G 707 
13-53-6 909 SN76177ND 732 
13-56-6 738 TA7050M 711 
13-57-6 739 TA7051P 710 
13-58-6 733 TA7053M 707 

SYLVANIA 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
15-26587 703A 32-23555-3 704 
15-26587-1 703A 32-23555-4 704 
15-33201-1 712 26587 703A 
15-33201-2 712 26587-1 703A 
15-34005-1 727 33201-1 712 
15-34048-1 708 33201-2 712 
15-34049-1 722 34005-1 727 
15-34202-1 727 34048-1 708 
15-34379-1 720 34049-1 722 
15-34401-1 762 34202-1 727 
15-34452-1 709 34379-1 720 
15-34502-1 778 34401-1 762 
15-34503-1 722 34452-1 709 
15-35059-1 712 34502-1 778 
15-37702-1 714 34503-1 722 
15-37703-1 715 35059-1 712 
15-37704-1 790 37702-1 714 
15-37833-2 909D 37703-1 715 
15-39060-1 747 37704-1 790 
15-39075-1 738 37833-2 909D 
32-23555-1 704 39060-1 747 
32-23555-2 704 39075-1 738 

VOICE OF MUSIC (V-M) 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
43090 706 
45380 718 45387 732 
45381 722 61566 722 
45385 747 81336-1 727 
45386 750 81336-2 727 

WALLER 

Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
183013 718 183044 732 
183014 722 183045 733 

WELLS-GARDNER 
Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
~ 86X0024-001 704 86X53-1 712 
86X0027-001 704 86X55-1 728 
86X0053-001 712 86X56-1 729 


¢ 


ECG SEMICONDUCTOR IC REPLACEMENT GUIDE 


ZENITH AUTO RADIO KIT 
(Bendix, Delco, Philco-Ford, Chrysler, \ ) 

Nember scent nember - Motorola) 
eee ee ee ECG 222* ECG 736 
221-31 703A 221-45 731 ECG 709 ECG 737 
221-32 703A 221-46 713 ECG 718 ECG 743 
221-34 708 221-48 712 ECG 719 ECG 744 
221-36 705A 221-49 739 ECG 721 ECG 755 
221-37 705A 221-51 713 ECG 723 ECG 781 
221-39 705A 221-52 713 ECG 726 ECG 786 
221-40 707 221-62 790 ECG 732 ECG 789 
221-41 707 221-65 722 ECG 734 ECG 949 
221-42 714 221-69 791 ECG 735 
221-43 715 * Mos-Field Effect Transistor 


IMPORTED “iC” REPLACEMENT GUIDE 


Part ECG Part ECG 
Number Replacement Number Replacement 
AN240 712 TA7073P 748 
AN241 712 TA7074P 749 
HA1101 726 TA7103P 739 MAJOR BRAND HOME ENTERTAINMENT KIT 
HA1102 726 TA7502M 909 
HA1103 704 TAA380 704 
HA1104 704 TAA521 909 ECG 703A ECG 725 ECG 767 
HA1115 720 TAA521/709 909 ECG 704 ECG 726 ECG 769 
HA1124 712 TAA521A 909D ECG 705A ECG 727 ECG 771 
HA1125 712 TAA521A/709C 909D ECG 706 ECG 728 ECG 774 
HA1125A 712 TAA522 909 ECG 707 ECG 729 ECG 778 
HA1126 783 TAA522/709 909 ECG 708 ECG 730 ECG 779 
HA1133 730 TBA221 941 ECG 709 ECG 731 ECG 780 eS 
HA1139 749 TBA221/741C 941 ECG 710 ECG 732 ECG 781 WwW ; 
_ HA1302 784 TBA221A 941D ECG 711 ECG 733 ECG 782 
L103T1 703A TBA221A/741C 941D ECG 712 ECG 738 ECG 783 
M5113T 704 TBA222 941 ECG 713 ECG 739 ECG 785 
M5183 749 TBA222/741 941 ECG 714 ECG 740 ECG 787 
TA7027M 726 TBA281 923 ECG 715 ECG 746 ECG 788 
TA7037M 726 TBA281/723 923 ECG 716 ECG 747 ECG 789 
TA7038M 704 &PC554 720 ECG 718 ECG 748 ECG 790 
TA7045M 724 & PC555A 703A ECG 719 ‘ECG 753 ECG 791 
TA7050M 711 & PC555C 703A ECG 720 ECG 756 ECG 909 
TA7051P 710 ECG 722 ECG 760 ECG 909D 
TA7053M 707 ECG 723 ECG 762 ECG 923D 
TA7072P 748 ECG 724 ECG 766 
The information contained herein is believed to be accurate. However, no 
responsibility is assumed by Sylvania for its use nor for any infringements 
of patents or other rights of third parties which may result from its use. 
(3 INCORPORATED 
ELECTRONIC COMPONENTS GROUP 
100 FIRST AVENUE / WALTHAM, MASSACHUSETTS 02154 » 
8 Printed in U.S.A. ET-1274A-3S2 





